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PART III 
Marine Department 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 25 - 2 - 2017, 4 മണി. 


നമ്പർ ഇള / സി .എൽ. ടി./ 06 / 2016 - 17. 


2017 ജനുവരി 30. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ, കോഴിക്കോട് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - HED / EE / 7/ 2016 -17 . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 25- 2 - 2017 , 
4.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരള പൊതുമരാമത്തു 
വകുപ്പിന്റെയും തുറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന്റെയും എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കാരണം കൂടാതെ 
ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുവാനോ മാറ്റിവെക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മേൽ 
പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവര 
ങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും 
കാര ണ വശാൽ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവ സാന 
ദിവസം അവധിയായാൽ ദർഘാസുകൾ അടുത്ത പ്രവർത്തി 
ദിവസം തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും- പ്രാജക്ട് 
ഹൗസിന്റെ നില വിലുള്ള ചുറ്റുമതിലിന്റെ നവീകരണവും 
പുതിയ ഓഫീസ് കോംപ്ലക് സി ന്റെ യും പാജക്ട് 
ഹൗസിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള പുതിയ കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ 
നിർമ്മാണവും - 4, 47 ,500. 97 . 

നിരതദ്രവ്യം - 11,200 . 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 900 + വാറ്റ്. 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് “ ഡി ” യും അതിനു മുകളിലും. 
പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 4 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 20-2 - 2017 മുതൽ 25 - 2-2017 , 1 മണി വരെ. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ, 
പുതിയാപ്പ, 
പി. ഒ. പുതിയങ്ങാടി, 
കോഴിക്കോട്- 21. 

എം . എ .മുഹമ്മദ് അൻസാരി, 
ഫോൺ: 0495 - 2460340. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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